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PART III 


Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 


(2 ) 


3 62 | 2015 - 16 - LAC - ADF 2 013 - 14 --തൃശ്ശൂർ 

പഴയന്നൂർ ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ 
ക്ലാസം ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം - 

3,50,000 


8 , 800 


- 63 / 2015 - 16 ടി ചെറുതുരുത്തി ഗവ. ഹയർ 

സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ക്ലാസ് റൂം ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, 
വൈദ്യുതീകരണം- 3, 00,000 

| 7 , 500 


- 5 


നമ്പർ ഇ . ഡി. റ്റി.( ടി ) 06 / 2015 -16. 

2015 ജൂൺ 8. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, 
വൈദ്യുത വിഭാഗം, എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 9 - 7 - 2015 , 4 മണിവരെ 
മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി 
ആ യാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കു ന്ന തു മാ ണ് . ദർഘാസിന്റെ 
കാലാ വധി സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി മുതൽ 
2 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
കമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
(2 ) 

( 3 ) 
1 60/ 2015-16 തൃശ്ശൂർ വരടിയം ( ഐ . എച്ച് ആർ. ഡി.) 

ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാന കെട്ടിടം 
( ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോർ) നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം - 
- 2, 78 ,000 

7 ,000 
2 61/2015- 16 -തൃശ്ശൂർ നെടുപുഴ ഗവ . പോളിടെക്നിക് 

കോളേജ് വിശമകേന്ദ്രം നിർമ്മാണം, 
വൈദ്യുതീകരണം 2,55,000 

6, 400 


10, 000 


64/ 2015-16 ടി കടവല്ലൂർ ഗവ . ഹയർ സെക്കന്ററി 
സ്കൂൾ ക്ലാസ് റൂം ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, 

വൈദ്യുതീകരണം - 4, 00,000 
65 /2016 -16 ടി കുന്നകുളം ഗവ മോഡൽ ബോയ് 
വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ 
ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം - 
- 3,90,000 


6 


9, 800 


7 


66 / 2015 - 16 - ടി കുന്നംകുളം ഗവ . മോഡൽ 
ബോയ്സ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി 

ൾ ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം - 
- 3,00,000 


7 , 500 
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8 67 / 2015 -16 -തൃശ്ശൂർ ചാലക്കുടി വെറ്ററിനറി 

ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രെയിനിംഗ് ഹാൾ നിർമ്മാണം, 
വൈദ്യുതീകരണം - 4,00,000 

10 ,000 
- 9 68 / 2015 - 16 - തൃശ്ശൂർ അയ്യന്തോൾ സിവിൽ 

സ്റ്റേഷനിൽ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ വൈദ്യുത 

അറ്റകുറ്റപ്പണികളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലും - 5,00,000 12,500 
10 69 /2015- 16 തൃശ്ശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി എം. ആർ.എസ്. 

ഓഡിറ്റോറിയം വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ 
ദർഘാസ്) - 4, 69,000 

11,800 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1, 4, 7, 13 , 
14 ഇവയ്ക്ക് - 600 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2- ന് 550 + 5 % 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3, 18 ഇവയ്ക്ക് 700 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
5, 6, 8 ഇവയ്ക്ക് 800 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9, 10, 11, 12 , 
19 , 21 ഇവയ് ക്ക് - 1, 000 + 5 % വാറ്റ്, കമനമ്പർ 15 - ന് 
- 900 + 5 % വാറ്റ്, കമനമ്പർ 17 - ന് - 500 + 5 % വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 16, 20 ഇവയ്ക്ക് - 850 + 5 % വാറ്റ്. 


കരാറുകാര നു വേണ്ട യോഗ്യത - പൊ തു മ രാ മത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ / ബി / സി ക്ലാസ്. 


1 


70 / 2015 - 16 - തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
കോമ്പൗണ്ടിൽ ഫാൻ, ലൈറ്റ്, പ്ലഗ് പോയിന്റും 
അധിക വൈദ്യുതീകരണവും ( കേടു പാടു 
തീർക്കലും പുതിയവ സ്ഥാപിക്കലും വാർഷിക 
പുനരുദ്ധാരണം 1 വർഷം) (പുനർ ദർഘാസ്) - 
- 5, 00 , 000 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 1, 2, 3, 
4, 7, 10 , 11, 12, 13 , 14, 15 , 16 , 17 , 18 , 20 , 21 ഇവയ്ക്ക് 
30 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 5, 6, 8, 9, 19 ഇവയ്ക്ക് 40 ദിവസം. 


12 ,500 


12 71/ 2015 - 16 - എറണാകുളം കാക്കനാട് സിവിൽ 

സ്റ്റേഷനിൽ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ വൈദ്യുത 

അറ്റകുറ്റപ്പണികളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലും - 5,00, 000 12 ,500 
13 72 / 2 015 - 16 - L AC - ADS - എ റ ണാ കു ളം 

തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവ. ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി 
സ് ൾ പുതിയ ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം, 
വൈദ്യുതീകരണം - 3,00,000 

7 ,500 
73/2015 -16 ടി തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവ . സംസ്കൃത 
ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾപുതിയ ക്ലാസ് റൂം 
നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം - 3, 00,000 7,500 


- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ 
പ്രസ്തുത ദിവസത്തിന് 7 ദിവസം മുമ്പ് ലഭ്യമാണ്. ആയത് 
കരാ റു കാർ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എ ടു ക്കേ ണ്ട തും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പ്( വൈദ്യുത 
വിഭാഗം),തൃശ്ശൂരിന്മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ദർഘാസ്നമ്പരുംആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസ 
ത്തിന് ഈ ഓഫീസ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 


15 74 / 2015 - 16 - എറണാകുളം കാക്കനാട് ഗവ. 

ചിൽഡ്രൻസ് ഹോം പുതിയ കെട്ടിട ങ്ങ ൾ 
നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം - 4,50 ,000 


11,300 


- 16 75 / 2015 - 16 - എറ ണാ കുളം നേര്യ മം ഗലം 

ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ജില്ലാ ലബോറട്ടറി 
റീജിയണൽ ലാബ് നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം- 

10 , 700 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വാറ്റുൾപ്പെടെയുള്ള വില 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), തൃശ്ശൂർ പേർക്ക് മാറാവുന്നവിധം 
ദേശസാൽകൃത ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് അംഗീകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ്, നിര ത ദ വ്യം , കരാ റു കാ രുടെ നില വിലുള്ള 
ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട 
ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ 500- ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് 
ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിരതദ്രവ്യം 
എൻ. എസ്. സി ./ ട്രഷറി ഡെപ്പോസിറ്റ്/ പോസ്റ്റോഫീസ് 
ഡെപ്പോസിറ്റ്/ ദേശ സാൽകൃത ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിന്റെ 
ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നിവ താഴെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ 
പണയപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം പണയ 
പ്പെടുത്താതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


- 4,25, 000 


6 ,300 


76 /2015 -16 -LAC- ADF - എറണാകുളം പുല്ലേപ്പടി 

ഹാമിയോ ആ ശു പ്രതി നിർ മ്മാ ണം , 

വൈദ്യുതീകരണം - 2,50,000 
- 18 77 / 2015 - 16 ഇടുക്കി ദേവികുളം മുൻസിഫ് 

മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 
- 3,30, 000 


8,300 


- 19 78 / 2015 - 16 - പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി കൃഷി വകുപ്പ് 

- എഫ്. ക . സി . ലാബിൽ 15 കെ . വി . എ . 
ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ - 5,00,000 

12 ,500 


- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


20 79 /2015 - 16 - പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭ 

ഗവ . ഹ യർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂ ൾ കെട്ടിടം 
വൈദ്യുതീകരണം - 4,25,000 

- 10,700 
21 80 /2015 -16 - പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി എസ്. എൻ. ജി. എസ് 

കോളേജ് അപ്ഗ്രഡേഷന്റെ ഭാഗമായി വൈദ്യുത 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലും - 5,00, 000 12 , 500 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), 

( ഒപ്പ്) 
തൃശ്ശൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


620 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 


4 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ടി.എൻ. 01 /2015 - 16 . 

2015 ജൂൺ 4. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വൈദ്യുത വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മലപ്പുറം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
കേരള പൊതുമ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ ര ജി സ്റ്റർ ചെയ്ത 
ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരിൽ നിന്നും 15 -7 - 2015 വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ മുദ്ര വച്ച കവറു ക ളിൽ മത്സരസ്വഭാ വമുള്ള 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
അന്നേദിവസം 3. 30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാ റു കാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 


04/ 2015- 16 - പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന 

പ്രാജക്ട്- മഞ്ചേരി ഐ . ജി. എം . എം . ആർ. 
സ്കൂളിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിലും 
മെസ്സ് ബ്ലോക്കിലേയും വൈദ്യുതപ്രതിഷ്ഠാ 
പ ന ങ്ങളുടെ നവീക ര ണവും അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും - 1,72,000 
05/ 2015 - 16 - പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന 

പാജക്ട് - നിലമ്പൂർ ഐ . ജി . എം . എം . ആർ. 
ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ബ്ലോക്കിലെ വൈദ്യുത 
പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ നവീകരണവും അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും - 1,80,000 


4 , 300 


4,500 


കമ 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
- അടങ്കൽ തുകയും 

- ( 2 ) 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 600 + വാറ്റ്, 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത് എല്ലാ വിഭാഗവും. 
കാലാവധി 30 ദിവസം. 

ദർഘാസുകളിൽ പങ്കെ ടു ക്കു വാൻ യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 
നികുതിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾക്കായി മലപ്പുറം 
പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷനിൽ നിന്നും 
15 - 7 - 2015 - ന് 1 മണിവരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ - 500 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റും പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്ത 
ദർഘാസുകൾ 15 - 7 - 2015 - ന് 3 മണിക്കു മുമ്പായി ഓഫീസിൽ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ പ്രവൃത്തികളെ 
സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
ദർഘാസുകൾ കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധി 
കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 3. 30 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


1 01/ 2015 - 16 - പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന 

പ്രോജക്ട് പൂക്കോട്ടുംപാടം ആൺകുട്ടികളുടെ 
പ്രീമ ടിക് ഹോസ്റ്റ് ലി ല വ ദ ത 
പതി ഷ് ഠാ പ ന ങ്ങ ളു ടെ അ ടി യ ന്തി ര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 60, 000 
- 02/2015- 16 - പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന 

പ്രോജക്ട്- മഞ്ചേരി ഐ . ജി. എം . എം . ആർ. 
സ്കൂളിലെ വൈദ്യുത പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ 
നവീകരണവും അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും - 

1,70 ,000 


1, 500 


4 ,250 


- 03 / 2015 - 16 - പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന 
പ്രാജക്ട്- മഞ്ചേരി ഐ . ജി. എം. എം . ആർ. 

ളിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിലും 
മെസ്സ് ബ്ലോക്കിലേയും വൈദ്യുതപ്രതിഷ്ഠാ 
പ ന ങ്ങ ളുടെ നവീക ര ണവും അടി യ ന്തി ര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും - 1,81,000 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വൈദ്യുത വിഭാഗം, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മലപ്പുറം. 
പിൻ - 676 505 
ഫോൺ : 0483- 2733937. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


4 ,550 
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